लिद्ात गायन 


MS 





]. बहुविकल्प प्रश्‍न ( प्ररूप-] ) 


कौन-सा सेल कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेगा? 


l. 
(i) Pt(s)|H, (g,0.] bar) |H’ (aq.,I M) || Cu?*(agq.,IM) |Cu 
(ii) Pt(s)|H, (8, I bar) |H’ (aq.,] M) || Cu? (aq.,2 M) | Cu 
(iii) Pi(s)|H, (8, bar) | सा (94., M) || Cu?" (aq.,] M) | Cu 
(iv) Pt(s)|H, (8, l bar)|H (aq.,0.] M) || 0०४ (aq.,] M) |Cu 
2. मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तन होता है। 


0.059 l 
nile | -> क्र + 
8 Mg]! यदि £ >,,, एवं ०४ IMg?] के मध्य ग्राफ 


E = F° == 
Mg? I Mg Ro Mg 2 


खींचे तो वह कैसा होगा? 
f f 
र र 
) क्ब (0) &हूँ 
logIMg > logIMg"]~> 
र _् 
ठ 
Ciii) र (iv) र 
logIMg ]~> logIMg ]~> 
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निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य हे? 
(4) =, तथा सेल अभिक्रिया के लिए & 6 दोनों विस्तीर्ण गुण हैं। 
(५) #%.. तथा सेल अभिक्रिया के लिए & 6 दोनों मात्राविहीन गुण हैं। 


(५) ८, एक मात्राविहीन गुण है जबकि सेल अभिक्रिया के लिए 4,6 एक विस्तीर्ण गुण है। 


Cell 


(४) Z,.„ एक विस्तीर्ण गुण है जबकि « 6 मात्राविहीन गुण है। 


जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों में अन्तर को कहते हैं 
() सेल विभव 

(ii) सेल emf 

(7) विभवान्तर 

(४) सेल वोल्टता 


निम्नलिखित में से किसी सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन-सा कथन सही नहीं है? 
() यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। 

(4) यह या तो आक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करता है। 

(4) यह इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए सतह प्रदान करता है। 

(४) यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। 


एक विद्युत्‌ रासायनिक सेल, विद्युत्‌ अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब 
(i) E,,=0 

(i) EE, 

(ii) E> En 

(iv) Ey E 

विद्युत्‌ अपघट्यों के विलयनों के लिए कौन-सा कथन सही नहीं है? 

() विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है। 

(#) चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। 

(॥) चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती। 


(५) चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। 
नीचे दिए गए आँकडों का उपयोग करते हुए प्रबलतम अपचायक को ज्ञात कीजिए। 
© (8 
Foro /ors = l.33V Eq /कत = l.36V 
E © छ 


MnO; /Mn™ =L.5IV Eos yor *:0-747 


6) छा 
(ii) Cr 


हउ विद्युत्रसायनन 
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I0. 


4. 


]2. 


]3. 


]4. 


(iii) Cr 

(iv) Mn?" 

प्रश्‍न 8 में दिए गए ऑकडों के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकरण कर्मक को ज्ञात कीजिए। 
(ih ए| 


(ii) शा]? 
(iii) MnO, 
(iv) Cr 


प्रश्‍न 8 में दिए गए आँकड़ों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि अपचायक के क्रम का सही विकल्प 
कौन-सा है? 


( (४ < छा < शा < (फ 

(i) शा <छा < (कर «Er 

(iii) Cr"<CI<Cr,O; < MnO; 

(iv) Mn <Cr"<CI<Cr 

प्रश्‍न 8 में दिए गए आँकड़ों का उपयोग करते हुए अपचयित अवस्था में सर्वाधिक स्थायी आयन को 
ज्ञात कौजिए। 


(i cr 
(ii) Cr 
(iii) Cr 
Civ) Mn? 


प्रश्‍न 8 में दिए गए आँकड़ों के आधार पर सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकृत स्पीशीज ज्ञात कीजिए। 
(i) Cr 


(ii) MnO, 
Wit CeO, 
(iv) Mn” 


A^,0, से एक मोल ऐलुमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। 
(i IF 


(ii) 67 
(iii) SF 
(iv) 2F 


चालकता सेल का सेल स्थिरांक | 
(4) विद्युत्‌ अपघट्य परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। 
(#) विद्युत्‌ अपघट्य की सांद्रता परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। 
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Ciii) 
Civ) 


विद्युत्‌ अपघट्य का ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। 
दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। 


5. लेड स्टोरेज बैटरी (लेड संचायक सेल) को चार्ज करते समय | 


i) 
(ii) 
(iii) 


P50, ऐनोड 7} में अपचित होता है। 
P50, कैथोड 7) में अपचित होता है। 
P50, कैथोड Pb में ऑक्सीकृत होता है। 


(४) 7050, ऐनोड 7७0, में ऑक्सीकृत होता है। 
I6. Ap NH,OH के बराबर होगा। 
(i) A NH,OH) Am NH,CD AC) 
(i) A NH,C) * AOE 5 A 
(iii) 3 NH,C) * EE s A 
(iv) A NaOH) * Le ANd 


7. नमक के जलीय विलयन के विद्युत्‌ अपघटन में कौन-सी अर्धसेल अभिक्रिया ऐनोड पर होगी? 


(i) 


(ii) 


Ciii) 


Civ) 


Na* (aq) + € —_> Na (5); कर =-2.7IV 


cell 


2H,0 (D—_> O,(g)+4H' (aq)+4e; EX = l.23V 


Cell 


]l 
सा (aq) + e—> gh (8); EQ, = 0.00 V 


]l 
CT (aq) —> CL (g)+e; E), =l.36V 


cell 


I. बहुविकल्प' प्रश्‍न ( प्ररूप- ) 


नोट - निम्नलिखित प्रश्नों में दो या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। 
8. ९७/९५ मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान दर्शाता है कि | 


(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 


यह अपोउपचायक युग्म, प्र '/प्त, युग्म की तुलना में प्रबल अपचायक है। 
यह अपोउपचायक युग्म प्र'/प्त, युग्म की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। 
प अम्ल से म, को विस्थापित कर सकता है। 

टप अम्ल से प, को विस्थापित नहीं कर सकता। 


हश विद्युत्‌रसायनन _ 
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9. कुछ अर्धसेल अभिक्रियाओं के £ 


(a) 


(b) 
(c) 

(i) 
(ii) 
Ciii) 
Civ) 


° मान निम्नलिखित हैं। इनके आधार पर सही उत्तर चिह्वित कीजिए। 


cel 


+ ] 
H (aq)+e > 7H, (8) ; E°, =0.00V 
2H,0 (]) > 0, (8) + 4H (a५) + 46 ; Ey = l.23V 
250, (aq) —> 5,058 (aq) + 26 ; ES, = .96V 


सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में हाइड्रोजन कैथोड पर अपचित होगी। 

सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्र विलयन में ऐनोड पर जल ऑक्सीकृत होगा। 

सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में ऐनोड पर जल ऑक्सीकृत होगा। 

सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में ऐनोड पर टेट्राथायोनेट आयन 50, आयन में ऑक्सीकृत 
होगा। 


20. डेनियल सेल के लिए 77? = ].]/ है। निम्नलिखित में से कौन-से व्यंजक इस सेल में साम्यावस्था 


cell 





का सही वर्णन देते हैं। 
(i) l.l=K 
2.303RT 
i) ~ logk =I.] 
(ii) गा 85. 
( ५४५३५ ) ] K Fe 2 2 
2 8” 0.059 
(iv) logK = ]l.l 
2।. विद्युत्‌ अपघट्य विलयन की चालकता निर्भर करती है । 
() विद्युत्‌ अपघट्य को प्रकृति पर 
() विद्युत्‌ अपघट्य की सांद्रता पर 
(॥) ^C स्रोत की शक्ति पर 
(४) इलेक्ट्रोडों के मध्य को दूरी पर 
22. AHO के बराबर होगी। 
ह 0 0 0 
( : ) ™m (HC) m (NaOH) र Am (NaC) 
0 0 0 
(ii) m (HNO,) A (NaNO,) Am (NaOH) 
0 0 AO 
(iii) (HNO,) mINaOH) “mM (NaNO,) 
| 0 0 0 
Civ) m (NH,OH) A{HC) An NH,CD 
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23. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में 0प50, के जलीय विलयन का विद्युत्‌ अपघटन करने पर क्या 


24. 


25. 


26. 


27. 


होगा? 

() कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा। 
() ऐनोड पर कॉपर निक्षेपित होगा। 
(¡) ऐनोड पर ऑक्सीजन निकलेगी। 
(४) नोड पर कॉपर घुलेगा 


कॉपर इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में 0५50, के जलीय विलयन का विद्युत्‌ अपघटन करने पर क्या होगा? 


() कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा। 
() ऐनोड पर कॉपर घुलेगा। 
(7) ऐनोड पर ऑक्सीजन निकलेगी। 
(४) नोड पर कॉपर निक्षेपित होगा। 


चालकता #, बराबर है के। 
, TL 
DD RA 
ने 
Gi 
R 
(iii) A 
[ 
Civ) र 
आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है 


() ताप पर 
(५) इलेक्ट्रोडों के मध्य को दूरी पर 
(५4) विलयन में विद्युत्‌ अपघट्यों को सांद्रता पर 
(४) इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 
दिए गए सेल, \&।\॥8?*।। C॥२*।Cप में 
() पए कैथोड 
(|¡) (00 कैथोड़ 


(iit) Mg + Cu?” ---> (७४० + C० सेल अभिक्रिया 


(४) C॥ एक ऑक्सीकरण कर्मक 


हैं। 


ह जियुत्सायय....._ 
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शा. लघु उत्तर प्रश्‍न 


28. क्या किसी इलेक्ट्रोड का परिशुद्ध इलेक्ट्रोड विभव मापा जा सकता है? 


29. क्या E? 


Cell 


अथवा ^,° कभी भी शून्य के बराबर हो सकता है? 
30. किन परिस्थितियों में ४... = 0 अथवा 4,6 = 0 होगा? 


3. £ , =- 0.76 व्यंजक में ऋणात्मक मान से क्या तात्पर्य है? 
Zn" /Zn 


32. कॉपर सल्फ़ेट और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयनों का अलग-अलग विद्युत्‌ अपघटनी सेलों में एक 
एम्पियर प्रवाह द्वारा 0 मिनट तक विद्युत्‌ अपघटन किया गया। कैथोडों पर निक्षेपित कॉपर और सिल्वर 
का द्रव्यमान समान होगा कि अलग-अलग? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। 


33. उस गैल्वेनी सेल को चित्रित कीजिए जिसकी सेल अभिक्रिया टप + 24६" > 208 + 0.८” है। 


34. ८। आयनों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जल से अधिक धनात्मक है फिर भी जलीय सोडियम 
क्लोराइड विलयन के विद्युत्‌ अपघटन में जल की बजाए ऐनोड पर ९। आयन क्यों आक्सीकृत होता है? 


35. इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 


36. निम्नलिखित चित्र पर विचार कोजिए जिसमें एक विद्युत्‌ रासायनिक सेल को एक विद्युत्‌ अपघटनी सेल 
के साथ युग्मित किया गया है? विद्युत्‌ अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड :^' तथा 'B' की ध्रुवणता क्या होगी? 








लवण सेतु 
Ca) बट 
> 
॥ “42, कॉपर प्लेट 
Ev 7 १ 
>> नह छ 5 
प C2 
के &2 की न ८५50, विलयन 
जक प्लेट“ & ZnSO, ss = 
= विलयन 
422 7 
९, > 
62 RN 
८७० NN 
(49 इलेक्ट्रोड (5) इलेक्ट्रोड 
| | 
विद्युतुअपघटनी सेल 
चित्र. 3.7 


37. किसी विद्युत्‌ अपघटनी विलयन के प्रतिरोध के मापन में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? 


38. एक गैल्वेनी सेल का विद्युत्‌ विभव ].]४ है। यदि इस सेल पर ].]\ का विपरीत विभव लगाया जाए 
तो सेल की सेल अभिक्रिया और सेल से प्रवाहित हो रहे विद्युत्‌ प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 
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39. 


40. 


4]. 


42. 


43. 
44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


जब ब्राइन (जलीय ]९४८॥) विलयन का विद्युत्‌ अपघटन किया जाता है तो इसकी [म किस प्रकार 
प्रभावित होती है? 


शुष्क सेल के विपरीत मर्करी सेल का सेल विभव अपनी सम्पूर्ण उपयोगी आयु में स्थिर क्यों रहता है? 
दो विद्युत्‌ अपघट्यों :^' और (8' के विलयनों को तनुकृत किया जाता है। (3' का ^, ].5 गुना बढ़ता 


44 


है जबकि ^ का ^, 25 गुना बढ़ता है। इन दोनों में से कौन-सा प्रबल विद्युत्‌ अपघट्य है? अपने उत्तर 
का औचित्य समझाइए। 


अम्लीकृत जल (तनु म,50, विलयन) के विद्युत्‌ अपघटन में क्या विलयन को ए प्रभावित होगी? 
अपने उत्तर का औचित्य बताइए। 


जलीय विलयन में विद्युत्‌ अपघट्य की चालकता, जल मिलाने से किस प्रकार परिवर्तित होती है? 
कौन-सा संदर्भ इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए उपयोग किया जाता है? 
नीचे दिए गए सेल पर विचार कोजिए- 

CulCu?*llCI ICL,Pt 

ऐनोड व कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखिए। 


डेनियल सेल को सेल अभिक्रिया के लिए नेर्नूस्ट समीकरण लिखिए। Z7?* आयनों को साद्रता में वृद्धि 
होने पर £, किस प्रकार प्रभावित होगा? 


ell 


प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों को तुलना में ईंधन सेल के क्या लाभ हैं? 


डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है 
तो विद्युत्‌ अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? 


तनुता बढ़ाने पर CH,00H के 4, का मान तेजी से क्यों बढ़ता है जबकि CH,C00४३ का ^, 
मान धीरे-धीरे से बढ़ता है? 


I. सुमेलन प्ररूप प्रश्‍न 


नोट - निम्नलिखित प्रश्नों में कॉलम 7 एवं कॉलम ग के मदों को सुमेलित कीजिए। 


50. 


कॉलम ] तथा कॉलम ॥ के मदों को सुमेलित कीजिए। 
कॉलम 7 कॉलम पा 
(i) A, (a) Scmi! 
Ci) Eo (9) प्रा 
(iii) & (c) 5 cm? mol! 
(iv) G (a) V 


हक विद्युत्रसायनन  _ 
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5।. कॉलम ] एवं कॉलम ॥ के मदों को सुमेलित कीजिए। 


कॉलम I 


(i) A 


Im 
( ii ) E ता 
(iii) « 


(iv) AG 


कॉलम 
(4) मात्राविहीन गुण 
(७) आयनों की संख्या/आयतन पर निर्भर 


(८) विस्तीर्ण गुण 
(4) तनुता के साथ बढ़ता है 


52. कॉलम ॥ और कॉलम ॥ के मदों को सुमेलित कीजिए। 


कॉलम 7 
(4) सीसा संचालक बैटरी 
(i) मर्करी सेल 
() ईधन सेल 
(७) जंग लगना 


कॉलम 
(३) अधिकतम दक्षता 
(9) यशदलेपन (GalvamiSati0n) के द्वारा रोकथाम 
(८) स्थिर विभव देता है 
(व) Pb ऐनोड है तथा 750, कैथोड है 


53. कॉलम ॥ और कॉलम ॥ के मदों को सुमेलित कीजिए। 


कॉलम I 
(i) Kk 
(ii) A 


m 


(iil) ० 


(iv) OQ 


कॉलम 
(a) Ixt 


(७9) wn /A® 


(4 


८ 


| 
(4) , | 
R 


54. कॉलम ॥ और कॉलम के मदों को सुमेलित कीजिए। 


कॉलम I 
() लेक्लांशी सेल (a) 
(ii) Ni-Cdसेल (b) 
(॥) ईधन सेल (८) 
(४) मर्करी सेल (a) 


(८) 


प्रश्न प्रदर्शिका, रसायन ङक 


कॉलम व 
सेल अभिक्रिया 2पत, + 0, > 2H,0 


इसमें कोई आयन सम्मिलित नहीं होता और सुनने के यंत्रों 
में उपयोग किया जाता है। 


पुनः चार्जिंग योग्य 
ऐनोड पर अभिक्रिया, 27 > Zn?*+ 2€ 


दहन ऊर्जा को विद्युत्‌ ऊर्जा में परिवर्तित करता है 
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55. निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर कॉलम ॥ और कॉलम ॥ के मदों को सुमेलित कीजिए। 


Br jr =287V, FP, =-3.5V, ES og, LAV, ES ay =LO0V 
कॉलम I कॉलम ण 

(i) F, (३) धातु प्रबलतम अपचायक है 

(ii) LU (७) धातु आयन जो दुर्बलतम ऑक्सीकरण कर्मक है 

(iii) Aus’ (८) अधातु जो कि उत्तम ऑक्सीकरण कर्मक है 

(iv) Br (4) अक्रिय धातु 

(v) Au (९) ऋणायन जो कि ७५० द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है। 
(vi) Li’ (£) ऋणायन जो दुर्बलतम अपचयन कर्मक है 
(vii) F (8) धातु आयन जो कि ऑक्सीकरण कर्मक है 


___ए. अभिकथन एवं तर्क प्ररूप प्रश्न 


नोट - निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन के पश्चात संगत तर्क का कथन दिया है। निम्नलिखित विकल्पों 
में से कथन का चयन करके सही उत्तर दीजिए। 


अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। 
अभिकथन और तर्क दोनों सही कथन हैं परन्तु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। 


56. 


57. 


58. 


59. 


(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(Vv) 


अभिकथन सही है परन्तु तर्क गलत कथन है। 
अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत कथन हैं। 
अभिकथन गलत है परन्तु तर्क सही कथन है। 


अभिकथन - 0 हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील है। 

तर्क - EE /ठल ऋणात्मक है। 

अभिकथन - किसी सेल द्वारा कार्य करने के लिए ट, धनात्मक होना चाहिए। 

तर्क ०... < 2.7० 

अभिकथन - तनुता बढ़ाने पर सभी विद्युत्‌ अपघट्यों की चालकता घटती है। 

तर्क - तनुता बढ़ाने से प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है। 

अभिकथन - विद्युत्‌ अपघट्य विलयन को तनुकृत करने पर दुर्बल विद्युत्‌ अपघट्यों के ^, के 


तर्क 


मान में तीव्र वृद्धि होती है। 
- दुर्बल विद्युत्‌ अपघट्यों के विलयन की तनुता बढ़ाने से उनके वियोजन को मात्रा 


बढ़ती है। 


ह विदयुत्‌रसायनन 
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60. अभिकथन - मर्करी सेल स्थिर विभव नहीं देता। 


तर्क - सेल अभिक्रिया में कोई आयन सम्मिलित नहीं होता। 
6.. अभिकथन - [४४८ विलयन का विद्युत्‌ अपघटन 0, के बजाए ऐनोड पर क्लोरीन देता है। 
तर्क - एनोड पर ऑक्सीजन बनने के लिए अधिवोल्टता चाहिए। 
62. अभिकथन - आयनिक विलयन का प्रतिरोध मापने के लिए प्रत्यावर्ती धारा को स्त्रोत के रूप में 
काम में लेते हैं। 
तर्क - यदि दिष्टधारा को स्रोत के रूप में काम में लेते हैं तो आयनिक विलयन की सांद्रता 
परिवर्तित हो जाती है। 
63. अभिकथन - जब ह, = 0 होता है तो विद्युत्‌ धारा प्रवाहित होनी बन्द हो जाती है। 
तर्क - सेल अभिक्रिया का साम्य स्थापित हो जाता है। 
64. अभिकथन - ॥¢' की सांद्रता बढ़ाने पर £, ,.,.. बढ़ता है। 
तर्क ~ 2, ४*/॥६ की धनात्मक मान होता है। 
65. अभिकथन - कॉपर सल्फ़ेट को जिंक पात्र में रखा जा सकता है। 
तर्क - कॉपर की तुलना में जिंक कम सक्रिय होता है। 
शा, दीर्घ उत्तर प्रशन 


66. चित्र 3.2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 


लवण सेतु 


<D र 
SS ८-2 
> 
S I i र कॉपर प्लेट 








3 
$ "— EN 
प्र Zn" (aq. ) | - u (aq. 
जिक प्लेट“ €: k Fe : इनकी] न ८2 
पा सेल 4 8 
८-2 ५ 
7, > 
८22 R 
८७9 >> 
(4) इलेक्ट्रोड (B) इलेक्ट्रोड 
| | 
सेल B 
चित्र 3.2 


प्रश्न प्रद्शिका, रसायन छ"€७छ 


23/04/8 


() सेल '4' का £, = 2\ तथा सेल 'B' का £, = .]\ है। '4' तथा '5' दोनों सेलों में से कौन-सा 
सेल विद्युत्‌ अपघटनी सेल के रूप में कार्य करेगा। इस सेल में होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएँ 
क्या होंगी? 


(५) यदि सेल `^ का ८, = 0.5 तथा सेल '8' का £, = ].।\ हो तो ऐनोड व कैथोड पर क्या 
अभिक्रियाएँ होगीं? 
67. चित्र 3.3 पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए () से (४) तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 
() इलेक्ट्रॉन प्रवाह को दिशा दर्शाने के लिए चित्र को पुनः बनाइए। 
(५) सिल्वर प्लेट ऐनोड है अथवा कैथोड? 
(आम) क्या होगा यदि लवण सेतु को हटा 
दिया जाए? ल प्लेट सिल्वर डरहोचे 


(४) सेल कार्य करना कब समाप्त कर 
देगा? 











Zn" (aq. ) 

(०) कार्यरत सेल में Z7?* तथा ७४' आयनों 44०4.) NT 

की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी? 4 ह 

(छा) सेल समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ Z7१* चित्र 3.3 
आयनों तथा ७४' आयनों की सांद्रता 
किस प्रकार प्रभावित होती है? 


68. गैल्वेनी सेल की ९० और सेल अभिक्रिया की गिब्ज्ञ ऊर्जा में क्या संबंध हे? गैल्वेनी सेल से अधिकतम 
कार्य कब प्राप्त होता है? 


हउ जियुत्सायय...... 
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7. बहुविकल्प प्रश्‍न ( प्ररूप- ) 


]. (iii) 2. (ii) 3. (iit) 4. (ii) 5. (iV) 6. (iii) 
7. (iii) 8. (ii) 9. (iii) 0. (ii) Il. (iv) I2. (i) 
IS. (iit) 4. (iv) 5. (i) IS. (i) I7. (ii) 


7. बहुविकल्प प्रश्‍न ( प्ररूप-ा ) 
8. (ii), (iv) 9. (i), (iii) 20. (ii), (iii) Ali), ii) 
22. (i), (iv) 23. (i), (iii) 24. (i), (ii) 25. Ci), 
26. (i), (iii) 27. Cit), Clit) 

पा. लघु उत्तर प्रश्‍न 
28. नहीं 
29. नहीं 
30. जब सेल अभिक्रिया साम्यावस्था तक पहुँचेगी। 


3]. इसका तात्पर्य है कि जिंक हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है। जब जिंक इलेक्ट्रोड को SH से जोड़ा 
जाएगा तो 27 ऑक्सीकृत होगा तथा H* अपचयित होगा। 


32. अलग, एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ 85 देखें। 
33. CulICu?llAg'lAg 


34. जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत्‌ अपघटन को अवस्थाओं में जल के ऑक्सीकरण के लिए 
अधिवोल्टता की आवश्यकता होती है अतः जल की बजाए ८] ऑक्सीकृत होता है। 


35. एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ 65 देखें। 
36. “की ऋणात्मक श्रुवणता होगी। 
°B' की धनात्मक ध्रुवणता होगी। 


37. प्रत्यावर्ती धारा विद्युत्‌ अपघटन को रोकती है जिससे आयनों की सांद्रता स्थिर बनी रहती है। 


प्रश्न प्रदर्शिका, रसायन 6 
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38. 


39. 


40. 


4]. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा ]2 को पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ 63 देखें। 
विलयन की [म में वृद्धि होगी क्योंकि विद्युत्‌ अपघटनी सेल में 80H बनेगा। 
मर्करी सेल की सम्पूर्ण सेल अभिक्रिया में कोई आयन सम्मिलित नहीं होता। 


'B' एक प्रबल विद्युत्‌ अपघट्य है। तनुकरण से इसमें आयनों की संख्या समान रहती है केवल 
अन्तरआयनिक आकर्षण घटते हैं जिससे /, में कम वृद्धि होती है। 


विलयन की एप प्रभावित नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन साद्रता, [न] स्थिर रहती है। 
ऐनोड पर - 2H,0 > 0, + 4H + 4& 

कैथोड पर - 4म* + 4९ > 2, 

चालकता कम होती है क्योंकि प्रति आयतन आयनों की संख्या कम हो जाती है। 


मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। 
अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव इसके संदर्भ में मापा जाता है। 

ऐनोड - C५ > Cu” + 2€ 

कैथोड- €], + 2९ > 20 

टप ऐनोड है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। 

0, कैथोड है क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। 


Zn + Cu? ——> Zn’ + Cu 


0.059, _ [Zn] 
° _ ] 
सेल 2 [Cu] 





Ey = 
जब 2? आयनों की सांद्रता, [272] बढ़ती है तो ह, घटता है। 


प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रियकों की मात्रा सीमित होती है इसलिए अभिक्रियकों की मात्रा समाप्त 
होने पर यह कार्य करना बंद कर देती हैं। द्वितीयक बैटरियाँ चार्ज हो सकती हैं परन्तु चार्ज होने में 
अधिक समय लेती हैं। ईधन सेल में जब तक अभिक्रियकों की आपूर्ति होती रहती है और उत्पाद 
लगातार निकलते रहते हैं, सेल लगातार कार्य करता रहता है। 

Pb + PbO, + 2H,SO,——> 2PbSO, + 2H,O 

बैटरी डिस्चार्ज होने के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है तथा जल एक उत्पाद के रूप 
में बनता है, अतः विद्युत्‌ अपघट्यों का घनत्व कम होता जाता है। 

CH,C00प एक दुर्बल विद्युत्‌ अपघट्य होने के कारण तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती 
है, अतः आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 

CH,COOH + प्त,0 = CH,COO +H,O" 

प्रबल विद्युत्‌ अपघट्यों की स्थिति में आयनों की संख्या समान रहती है लेकिन अंतराआयनी आकर्षण 
घट जाता है। 


ह विदयुत्‌रसायनन 
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]V. सुमेलन प्ररूप प्रश्‍न 


50. (i) ~ (०) (ii) ~ (१) (iii) ~ (a) (iv) -> (b) 
5l. (i) (d) (ii) (a) Ciii) ~ (0) Civ) ~ (०) 
52. (i) (d) (ii)~ (०) (iii) ~ (a) (iv) ~> (b) 
53. (i) ~ (१) (ii) ~ (c) (iii) ~ (b) (iv) ~> (a) 
54. (i) (d) (i) (०) (iii) ~ (a), (९) (iv) ~ (Db) 
55. (i) (०) (ii) ~ (a) (iii) ~ (8) (iv) ~ (९) 
(०) ~> (d) (vi) (0) (vii) ~ (8), (f) 
४. अभिकथन एवं तर्क प्ररूप प्रश्न 
56. (iii) 57. tii) 58. (i) 59. (१) 60. (५) 
6I. (i) 62. (i) 63. (i) 64. (ii) 65. (iv) 


V7. दीर्घ उत्तर प्रशन 


66. (†) सेल :B' विद्युत्‌ अपघटनी सेल के रूप में कार्य करेगा क्योंकि इसका गा कम है। 
-. इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएँ होंगी- 
कैथोड पर Zn?" + 26 > Zn 
ऐनोड पर ९५> Cu? + 26 
(#) अब सेल “8' गैल्वेनी सेल के रूप में कार्य करेगा क्योंकि इसका ९१ अधिक है। यह सेल 
` में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएँ निम्नलिखित होंगी- 


ऐनोड पर- Zn» Zn? + 2८ 
कैथोड पर ९॥२* + 2 > टप 
67. संकेत: (7) इलेक्ट्रॉन 27 से 4४ की ओर गमन करते हैं। 
(#) 4 कैथोड है। 
(५) सेल कार्य करना बन्द कर देगा। 
(छ) जब ह, = 0. 
(०) Zn?* आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तथा 45 आयनों को सांद्रता घटेगी। 


(०) जब , = 0 होगा तो साम्य स्थापित हो जाएगा तथा 27? आयनों और ^" 
आयनों की सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी। 


68. एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक देखें। 


प्रश्न प्रद्शिका, रसायन ङ्क 
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